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2016Z15257 


Vragen van de leden Agnes Mulder en Van Helvert (beiden CDA) aan de 
Minister van Infrastructuur en Milieu over de veiligheid van Belgische 
kernreactor Tihange 2 (ingezonden 12 augustus 2016). 

Vraag 1 

Bent u bekend met het bericht «Sjoemelstaal in «scheurtjescentrale» 
Tihange»? 1 

Vraag 2 

Bent u het ermee eens dat dit voor de inwoners uit de omliggende gemeen¬ 
ten wederom een zeer zorgelijke zaak is? En wat is het gevaar voor de 
omwonenden? 

Vraag 3 

Heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) contact gehad 
met u, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) of 
andere Nederlandse autoriteiten over deze onregelmatigheid? 2 Zo ja, kunt u 
de Kamer daarover zo spoedig mogelijk informeren? 

Vraag 4 

Bent u bereid om contact op te nemen met de Belgische autoriteiten over 
deze onregelmatigheid? En bent u bereid de Kamer over dit contact op de 
hoogte te stellen? 

Vraag 5 

Kunt u aangeven of er een relatie is tussen de onregelmatigheid in de 
behandeling van het voor het reactorvat van Tihange 2 gebruikte smeedijzer 
en de scheurtjes in dit reactorvat? 

Vraag 6 

Kunt u een stand van zaken geven van de gesprekken die Nederland voert 
met de Belgische autoriteiten over de communicatie betreffende nucleaire 
instellingen? 


1 Limburg 1, 11 augustus 2016. 

2 http://fanc.fgov.be/nl/page/2036.aspx. 
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